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II. MECmNICZNA 

1. Rozmieszczenie elementow regulacyjnych 
1 gniazd wzmacriiacza 




1. Lampa kontrolna 

2. Klawisz wyi^cznika sieciowego "power" 

3. Gniazdo typu "Jack" do ppdijczenia siuchawek 
"phones" 

4. Przeijcznik grup giosnikow "speakers" 

5. Klawisz filtru dolnoprzepustowego "high" 

6. Klawisz filtru gdmoprzepustowego "low" 

7. Pokrptlo regulacji tonow niskich "bass" 

8. Pokrptlo regulacji tonow wysokich "treble" 

9. Pokrptlo regulacji wzmocnienia "volme" 



10. Pokr^tlo regulacji rownowazenia wzmocnienia 
kanalow wzmacniacza "balans" 

11. Klawisz filtra "loudness" /kontur/ 

12. Klawisz "mono" 

13. Klawisz "muting" /wyciszanie/ 

14. Klawisz magnetofonu "tape" 1 

15. Klawisz magnetofonu "tape" 2 ' 

16. Przelgcznik rodzaju zrodla sygnalu wejscip- 
wego "selector" 





I 




17 . Oprawka bezpiecznika sieciowego 

18. Gniazdo sieciowe odlgczalne "switched" 

19. , 20. Gniazda sieciowe nieodlgczalne 

"unswitched" 

21. Gniazdo do podlgczenia lewego zestawu glosni- 
kowego grupy "a" ■ 

22. Gniazdo do podlgczenia prawego zestawu glos- 
nikowego grupy "a" 

23. Gniazdo typu "Ginch" do odtwarzania z magne- 
tofonu "tape" 2 "play" 

24. Gniazdo typu "Cinch" do nagrywania na rmagne- 
tofon "tape" 2 "rec out" 

25. Gniazdo do podlgczania magnetofonu "tape" 2 
"rec/pb" 

26. Gniazdo do podlgczania, magnetofonu "tape" i 

27. Gniazdo do podlgczania tunera 

28. Gniazdo uiiiwersalne "aux" 

29. Gniazdo do podlgczehia gramofonu z wkladkg 
magnety c zng "phono " 

30. Zacisk uziemiajgcy 

31. '"Zacisk " + " prawego zestawu glosnikowego grupy 

"b" 

32. Zacisk "-" prawego. zestawu glosnikowego grupy 

"b" 

33. Zacisk " + " lewego zestawu glosnikowego grupy 

"b" 

34. Zacisk "-" lewego zestawu glosnikowego grupy 

"b" 

3 5 . Sznur sieciowy . 

2 1 Demontazwzmacniacza 

Uwaga: Przed przystgpieniem do demontazu wzmac-- 
niaczanalezy wyj^c wtyczk^ sznura sie- 
ciowego z gniazdka sieciowego. 

■2.1. Odkrpcic cztery wkrpty 75/ 

2.2. Zdjgc obudowp 71/ wnracniacza. 



2.3. Odkrpcic 6 wkrptow 7107 mocujgcych dno 7387 
wzmacniacza . 

2.4. Zdjgc dno 7387. 

3 . Wymianaplytyczolowe j 

3.1. Zdemontowac wzmacniacz wg p. 2. 

3.2. Zdjgc pokrptla 7497, 7617, 7667., oraz 
podkladki 760, 657 z przelgcznikow obroto- 
wych i potencjometrow. 

3.3. Odkr^cic 2 wkr^ty 720/ i 2 wkr^ty 743/ 

3.4. Zdjuc piyt^ czoiowu 7747. 

3.5. Zamontowac nowg plytp czolowg w odwrotnej 
kolejnosci niz poprzednio. 

4 . Wymontowanieplytkiprzedwzmacniacza 

^ korekcy j nego . 

4.1. Zdemontowac wzmacniacz wg p'. 2. 

4.2. Rozlgczyc polgczenia lutowane na gniez- 
dzie "phono", przelgczniku 7337 i 
plytce przedwzmacniacza 7punkt oznaczony 
" + " 7 . 

4.3. Odkrpcic dwa wkrpty 7357 mocujgce plytkp 
przedwzmacniacza do wspornika 7317 i 7467. 

4.4. V\^jgc plytkp przedwzmacniacza 7227. 

5 . WTirmtcwanie piytki Ijsm/ dzwlgku'. 

5.1. Zdemontowac wzmacniacz wg p . 2 i 3 . 

5.2. Rozlgczyc polgczenia lutowane na plytce 
7477 przewodow doprowadzonych ze wszyst- 
kich gniazd wejsciowych, przelgcznika 
7337, i z plytki wzmacniacza 787. 

5.3. Zdjgc siedem przyciskow 7417 ze wszyst- 
kich przelgcznikow, klawiszowych typu 
7lsostat7 . 

5.4. Odkrpcic cztery nakrptki mocujgce cztery 
potencjometry plytki 7477 do chassis 
przod 7377. 

5.5. Wyjgc plytkp barwy dzwipku 7477. 




6 . Wymontowaniepiytkiwzmacniaczamocy . 

6.1. Zdemontowac wzimacniacz wg p. 2. 

6.2. Rozlgczyc polgczenia lutowane na ply tee 
wzmacniaeza mocy / 8 / przewodow doprowa- 
dzonych z trans format ora 784/ , gniazda 
sluchawkowego 777/, przelgcznika 7637, 
gniazd glosnikowych 7287, oprawki za- 
rowki 7797, plytki barwy 7477. 

6.3. Odkrpcic 2 wkrpty 7117 i 2 7887 mocujg- 

ce plytkp zasilaeza do wspomikow ra- 
diatora 7317 i 7467. 

6.4. Wyjgc plytkp wzmacniaeza mocy 787. 

7 . Wymontowanie trans f orma tor as ieciowego . 

7.1. Zdemontowac wzimacniacz wg p. 2. 

7.2. Odratowac przewody Igczgce transformator 
7847 z plytkg wzmacniaeza mocy 787, 
gniazda aparatowego 7127, gniazda sie- 
ciowego 7307. 

7.3. Odkrpcic 4 wkrpty 7867 mocujgce trans- 
formator do wspornika trans format ora 
7487 i wspornika boeznego 7567, 

7.4. Wyjgc transformator 7847, 

III. CZ^: ELEKTRYCZNA 

1 . Opiswyrobu . 

Stereof oniezny wzmacniaez akus ty c zny klasy Hi-Fi 
typu PW 9010 przeznaczony jest do pracy w zes- 
tawie elektroakustyeznym nmozliwiajgcym stereo- 
foniezne i monofoniezne odtwarzanie dzwi^kow 
w pomieszczeniach zamkniptych. Moze wspolpraco- 
wac z gramofonem dowolnego typu, tunerem i mag- 
netofonem. 

Wyj sc ia wzmacniaeza sg przystosowane do podlg- 
czenia zestawow glosnikowych o impedaneji 8 ohm. 

1 sluchawek o impedaneji 8-2000 ohm. 

Wzmacniaez ma bardzo dobre parametry techniezne 
1 jest wyposazony w liezne elementy regulacyjne 
pozwalajgce uzytkownikowi na roznorodne ksztal- 
towanie wzimacnianych sygnalow. 

Zs wzglpdu na gabaryty zewnptrzne wzmacniaez 

mlasQ ^ ktifepej 

jiQStzi^lakytatosf bhitdb^tore j cechgszczegolng 

2 . Opisdzialaniawzmacniacza . 

2.1. Przedwzmacniaczkorekcy jny . 

Ze wzglpdu na symetrip calego typu wzmaeaiacza 
w opisie omowiony zostanie tylko kanal lewy. 
Odpowiednie elementy kanalu lewego majg nume- 
raeji powyzej 100, a kanalu prawego powyzej 
200 . 

Przedwzmacniacz wzmacnia sygnal doprowadzony 
z wejscia dla gramofonu z wkladkg magnetyezng. 

Sygnal przez kondensator ClOl podawany jest na 
bazp tranzystora TlOl. Rezystor R107 decyduje 
o impedaneji wejsciowej ukladu. Obcigzenie 
tranzystora TlOl podzielone na dwie czp&i. 



RIO 3 i RIO 6 do ktorych rownolegle podlgczony 
jest kondensator C103 ktorego zadaniem jest 
eliminaeja tptnieh zasilaeza przedostajgcych 
sip w tor sygnalowy wzmacniaeza. Wzmocniony 
przez TlOl sygnal doprowadzony jest bezposred- 
nio do bazy tranzystora T102. 

Charakterystykp przenoszenia przedwzmacniacza 
ksztaltujg elementy pptli sprzpzenia zwrotnego 
R105, Rill, R112, C104 i C105 wlgczone mipdzy 
kolektor' tranzystora T102, a emiter tranzys- 
tora TlOl. Przebieg wzorcowej charakterystyki 
przenoszenia jest zgodny z normg PN-747T-06251 
ark. 7. 



^totliwosc 


IPoziom 


/Hz/ 


/dB/ 


40 


+17,8 


60 


+16,1 


80 


+14,5 


120 


+ 11,5 


250 


+ 6,7 


500 


+ 2,6 


1000 


0 


2000 


-2,6 


4000 


- 6,6 


6000 


-9,6 


8000 


-11,9 


10000 


-13,7 


IHOOO 


-15,3 


14000 


-16,6 


16000 


-17,7 



2.2. Wzmacniacznapipciowy . 

Sygnal z przedwzmacniacza doprowadzony jest 
przez zespol przelgcznikow do wejscia wtor- 
nika emiterowego zbudowanego na tranzystorze 
T103 . Sygnal do zapisu na magnetof ony dopro^ 
wadzony jest do gniazd "tape" 1 i "tape" 2 
poprzez rezystory R163 i R164. Na wejsciu 
wtorika znajduje sip dzielnik napipcia 
7R116, R1187 zalgczony przelgcznikiem 

"muting" zmniejszajgcy sygnal o 20 dB. 
Wtornik zapewnia stalg opornosc wejsciowg 
wcalympasmie czpstotliwosci . 

Nawyjsciu tego stopnia znajduje sip poten- 
ejometr wzmocnienia 7 Pi 7 skompensowany fi- 
zjologicznie 7regulacja psof ometryczna7 . 
Elementy tej regulacji "loudness" 7R122, 
C112, R123, C1137 podlgczone do odezepow 
potencjometru wzmocnienia! z mozliwoscig 
odlgczenia! umozliwiajg przy cichym odtwa- 
rzaniu uwydatnienie charakterystyki prze- 
noszenia wzmacniaeza w zakresie niskich i 
wysokich czpstotliwosci. 

Natppnie sygnal podawany jest na aktywny. 
regulator barwy dzwipku z niezalezng regu- 
lacjgtonow niskich /P3/ i wysokich /P47 
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w p^tli ujemnego sprzpzenia zwrotnego 
wzmacniacza T105. 

Za regulatorem barwy zastosowano odigczany 
filtr gornoprzepustowy /C126, R138, C127, 

R139/ i gornoprzepustowy /C128, R140/. 

2.3. V\femacniacz wco/_ 

Na wejsciu wzmacniacza mocy zastosowano 
uklad roznicowy /tranzystory T106, T107/. 
Zadaniem tego ukladu jest ustalenie zero- 
wego napipcia mipdzy wyjsciem wzmacniacza 
a masg co zapobiega pojawieniu sip napip- 
cia staiego na gniezdzie giosnikowym. 

Balsza czpsc ukladu stanowi klasyczny uklad 
komplementarnywzmacniaczamocy , przy czym 
tranzystory pary sterujpcej Till, 

Til 2 pracujp w ukladzie Darlingtona z 
tranzystorami mocy T113, T114. Uklad ten 
jest sterowany poprzez tranzystor T109. 
Tranzystor T108 pracuje jako czujnik w 
ukladzie stabilizacji prpdu spoczynkowego 
tranzystorow mocy. Prpd ten ustala sip 
potencjometrem R165. Wzmacniacz posiada 
uklad zabezpieczajpcy tranzystor mocy przed 
zniszczeniem w przypadku zwarcia na wyj- 
sciu. W czasie normalnej pracy tranzystory 
TllSiTllGsp zablokowane i niewplywa j pna 
pracp wzmacniacza mocy. W momencie zwarcia 
wzrasta spadek napipcia na rezystorach R157 
i R158 powodujpc przejscie tranzystorow Til 5 
i Til 6 w Stan nasycenia, co z kolei wprowadza 
w Stan zablokowania tranzystory mocy. Potencjo- 
metry R166 i R167 sluzp do ustawienia progu za- 
dzialania ukladu zabezpieczenia . 

Wzmacniacz posiada uklad z przekaznikiem RM2 
zabezpieczajpcy kolumny glosnikowe przed znisz- 
czeniem na skutek pojawienia sip napipcia sta- 
iego na obcipzeniu. W momencie zalgczenia wzmac- 
niacza do sieci styki przekaznika sg rozwarte. 

Po pewnym czasie wynikajpcym ze stalej czasowej 
ladowania kondensatora C9 przez rezystancje ■ 

R5 i R6 tranzystor T3 zaczyna przewodzic co po- 
cipga za sobp nasycenie tranzystora T4. Wowczas 
nastppuje zadzialanie przekaznika. W czasie nor- 
malnej pracy wzmacniacza styki przekaznika sg 
zwarte. W momencie pojawienia sip dodatniego lub 
ujemnego napipcia staiego na obcigzeniu uklad 
roznicowy /tranzystory Tl i T2/ powoduje zatka- 
nie tranzystora T3 i T4. Nastppuje wowczas od- 
Ipczenie kolumn glosnikowych od wzmacniania po- 
przez styki przekaznika. 

2.4. Zasilacz. 

Zasilacz zastosowany we wzmacniaczu przystosowa- 
ny jest do zasilania urzpdzenia z sieci prpdu 
przemiennego 220V, 50 Hz. Stopnie wstppne i u- 
klad roznicowy wzmacniacza mocy zasilane sg na- 
pipciem stabilizowanym przez stabilistor DIO 
i kondensator C131. 

Wzmacniacz mocy zasilany jest napipciem syme- 



trycznym z kondensatorow C5 , C6 . Napipcie to 
otrzymywane jest po wyprostowaniu przez diody 
Dl - D4 i napipcia zmiennego otrzymywanego 
z koncowek trans format ora: TS 120/13 10-9,1-2. 
Zarowka sygnalizujpca wlpczenie wzmacniacza do 
sieci zasilania jest z koncowek 8-7 trans format oral i 

IV. REGULACJA I POMIARY WZMACNIACZA 

1 . Wartoscpomiarow 

Podane na schemacie elektrycznym wzmacniacza 
wartosci pomiarowe zostaly okreslone przy na- 
pipciu sieci zasilajpcej 220V, 50 Hz. 

1.1. Pomiarnapipcprzemiennych . 

Napipcia przemienne zmierzono woltomierzem tran- 
zystorowym o impedancji wejsciowej lM/30 pF przy 
ustawieniu regulatorow barwy dzwipku w polozeniu 
zapewniajpcym uzyskanie liniowej char aktery styki 
przenoszenia i przy wysterowaniu wzmacniacza do 
znamionowej mocy wyjsciowej sygnalem 1000 Hz 
doprowadzonym do wejscia dla gramofonu z wkladkp 
magnetycznp. 

1.2. Pomiar napipc stalych.^ 

Napipcie stale zmierzone miernikiem uniwersal- 
nym klasy 1,5 o impedancji wejsciowej 20 k/V. 

2 . Sprawdzenieparametrowwzmacniacza . 
Sprawdzenie parametrow przeprowadza sip kolej- , 
no dla obu kanalow wzmacniacza. Pomiary z za- . 

sady wykonuje sip doprowadzajpc sygnal z gene- 
ratora do gniazda wejsciowego dla tunera przy 
nastppujpcych polozeniach regulatorow i prze- 
Ipcznikow : 

- regulator wzmocnienia ustawiony na maksimum 

- regulatory barwy dzwipku ustawione w polo- 
zeniu zapewniajpcym uzyskanie liniowej cha- 
raktery styki przenoszenia 

- regulator rownowazenia kanalow BALANS usta- 
wiony w polozeniu srodkowym 

- filtry "high", "low" i "loudness" wylgczone 

- przelpcznik wejsc ustawiony w polozeniu 
"tuner" 

- przelpczniki magnetofonow wylgczone 

- przelpcznik grup glosnikow ustawiony w po- 
zycji 1. 

2.1. Sprawdzenieznamionowej mocywyj sciowe j 

iwspolczynnikazawartosciharmonicznych . 

- doprowadzic sygnal o cz§stotiiwp^ci 1000 Hz 
i napipciu 300 mV do gniazda "tuner” /jedno- 
czesnie kanal lewy i prawy/# Moc uzyskana na 
wyjsciu obu kanalow powinna wynosid 35W przy 
impedancji obcigzenia 8 ohm# 

Odpowiada to napipciu wyjsciowemu I6f7 T. 

- zmierzyc wspoiczynnik zawartosci harmonlcz- 
nych, ktory nie powinien przekraczac 

- identyczny pomiar wykonac przy czpstotliwo- 
sci 40 Hz i 15 kHz# 



2 * Sgra^d2enie^znamionowego^a£^cia_we^3 

fcio^ego^ 

2«2*1* Wejscie gramofonowe "phono”. 

- przeiQcznik wejsc qatawic w pozycji "phono" 

- doprowadzic aygnai o cz§stotliv?osoi 1000 Hz 
do gniazda "phono" o takiej wartosci napi§- 
oia» aby na wyji^cin uzyskac moo znamibnow^* 
Zmierzona wartosc napipcia wejsciowego po- 
winna wynosid 3,7''- 0,4 m7« 

- w trakcie pomiarow przei^ozniki magnetofo- 
now powinny bye wylgezone* 

2.2.2. Weigeie^^tunerV 

- nstawid przelgcznik w pozycji "tu- 

ner" 

- przelgczniki magnetofondw powinny bye 
wyi^ezone 

- doprowadzic sygnal o ez^stotliwodci 1000 
Hz do gniazda "tuner" o tteieo wartosci, 
aby na wyjsciu wzmacniaeza uzyskad moo 
znamlonowQ* 

- zmierzona wartosc napipcia wejsciowego powin- 

na wynosic 300 i 30 mV. 

2.2.3. Wgi|ci e^uniwersalne_^J[a^ 

- ustawic przei^eznik wejdc w pozycji "aux". 

- przei^ezniki -^magnet of ondw powinny bye wylg- 
ezone. 

- d.oprowadzic sygnal o czpstotliwosci 1000 Hz 
do gniazda "aux" o takiej wartosci, aby na 
wyjsciu wzmacniaeza uzyskad moo znamionowg. 
anierzona wartosc napipcia wejsciowego po- 
winna wynosic 300 - 30 mV* 

2.2.4. iiSiS-SSSS® i2£2S2SSi 

- weisnge klawisz "tape" 1 

- doprowadzic sygnal o czpstotliwosci 1000 Hz 

do gniazda "tape" i o takiej wartosci, aby na 
wyjdciu wzmacniaeza uzyskad moc znamionow«i* 
anierzona wartosc sygnaiu wejsciowego powinna 
wynosid 300 30 mV. 

- weisn^d klawisz "tape" 2 /wycisnad klawisz 
"tape" 1/ i powtdrzyd pomiar dla gniazda 
"tape" 2 typu DII i CHfCH /"play"/. 

gnetofon^ 

- ustawid przelgcznik wejSd w pozycji "tuner" 

- przelaczniki magnetofondw powinny bye wylaczo^ 

ne 

- doprowadzid sygnal o cz^stotliwoSci 1000 Hz 
i napi^ciu 300 mV do gniazda "tuner" 

- zmierzyd napi^cie na wVjSciu do nagrywania w 
gniazdach "tape" 1 i "tape" 2 typu BIH /styk 
l-kanai lewy, styk 4“kana2: prawy/. Zmierzona 
wartosc napipcia wyjSciowego powinna wynosic 
0,5“1,5 mV/k rezystaneji obcigzenia styku 
gniazda® 



anierzona wartoSd napipcia na gniezdzie "tape" 2 

typu CINCH /"rec out"/ powinna wynosic 300^30 mV. 

2.3.1. SgMwdzenie^grze^jwania^^agaetof onu_ 

52.9iSSSl^2£25t 

- weisnge klawisz "tape" 2. 

- doprowadzic sygnal o cz^stotliwoSci 1000 Hz 
i napi^ciu 300 m? do gniazda "tape" 2 . 

-■ zmierzyd napipcie na wyjsciu do nagiywania w 
w gniezdzie "tape"’1 /styk 1-kanal lewy, styk 
4-kanal prawy/. anierzona wartosc napipcia po- 
winna wynosid 0,5 - 1,5 mV/k rezystaneji ob- 
cigzenia styku gniazda. 

2 • 4 • Sgrawd zeni e^regulacii^baCTX^dz^gta • 

- ustawid przelgcznik wejsc w pozycji "tuner" 

- przelgczniki magnetofondw powinny bye wylaczo- 

ne ^ 

- doprowadzic sygnal o czpstotliwosci 1000 Hz 
do gniazda "tuner" o takiej wartosci, aby na 
wyjsciu wzmacniaeza uzyskac napipcie 1 V. 
Odpowiada to poziomowi 0 dB. Pokrptla barwy 
dzwipku powinny bye ustawione w polozeniu 
srodkowym. 

- przestroid generator na 100 Hz i sprawdzic 
"podbicie" tondw niskich pmzy ustawieniu po- 
krptla "bass" w skrajne prawe pplozenie. 
"Podbicie"to powinno wynosid +13-2 dB. , 

- przestroid generator na 10 kHz i sprawdzic 
"podbicie" tondw wysokich przy ustawieniu 
pokrptla "treble" w skrajne prawe pplozenie. 
Powinno ono wynosid +13 - 2 dB. 

- dla pomiaru tlumienia tondw niskieh i wyso- 
kich nalezy wstppnie wysterowad wzmacniaez 
sygnalem 1000 Hz do napipcia wyjsciowego 

10 V /O dB/ przy ustawieniu pokrptel "tess" 
i "treble" w polozeniu srodkowym. 

- kolejno dla sygnaldw o cz^stotliwodci 100 Hz 

i TO kHz zmierzyd tlumienie przy potenojome- 
trach skrpconych w lewe skrajne polozenie. 
Tlumienie powinno wynosic -13 2 dB. 

2 . 5 • Sgrawd zeni e_^dzialania^f iltru .l^lo • 

- ustawid przelgcznik wejsc w pozycji "tuner" 

- przelgczniki magnetofondw powinny bye wylg- 
ezone 

• - wcisnqd klawisa "loudness" 

- pokrptlo "volume" w polozeniu drodkowym 

- pokrptla regulacji barwy d^wifku w poloze- 
niu srodkowym 

- do gniazda "tuner" doprowadzid sygnal o 

czfstotliwodci 1000 Hz i o takiej wcurtodci, 
aby na wyjsciu wzmacniaeza uzyskac 1 V. 
Odpowiada to poziomowi 0 d3* 

- przestroid generator na 100 Ha i sprawdzid 
"podbicie** tondw niskich, ktdre powinno wy- 
nosid +8 t a dB. 

- przestroid generator na 10 kHz i sprawdzic 
"podbicie" y tondw wysokich, ktdre rdwniez 
powinno wynosic +8 i 2 dB. 
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;^3:asAjdzmie filtru gorncp:^^iJStxiAj^o 

112'ZIl 

- przeiQcznik wejsc ustawid w pozycji "timer"# 

- przeiQczniki magnet of onowe powinny bye wy- 
i^ezone. 

- pokr^tia regnlacji barwy d£wi§kn w poloze- 
niu srodkowym. 

- do gniazda "tuner" doprowadzid sygnai o 
czestotliiHodcl lOQO Hz i 0 taklej nartodci^ 
aby uzyska<d na wyjdcin wzmacniaeza napi^cie 

10 V. Odpowiada to poziomo\ai 0 dB# 

- przestroid generator na 70 ^ i nclsn^d 

klawisz "low"# 

Zmierzyc tiumienie ktore w zakresie 70 -15 
Hz powinno wynosic -3 dB. 

- przestroid generator na 40 Hz i zanotowad 
poziom napi§cia wyjsciowego w dB. 

- przestroid generator na 20 Hz i zanotowad 
poziom napipcia wyjsciowego. 

- rdznica poziomdw napifcia wyjsciowego przy 
40 Hz i 20 Hz nie powinna byd mniejsza niz 
5 dB. 

2 # 7 # Sgrawdzenie^f ilt ru^dolnoprzegu st o 
l^high"# 

- przelgcznik wejsd ustawid w pozycji "tuner"# 

- przelpczniki magneto fondw powinny byd wylp- 

ozone# 

- pokrptla regulacji barwy dzwipku w polozeniu 
srodkowym. 

- do gniazda "tuner" doprowadzid sygnai o czp- 
stotliwodci 1000 Hz i o takiej wartodci, aby 
uzyskac na wyjsciu wzmacniaeza napipcie 10 V# 
Odpowiada to poziomowi 0 dB. 

- przestroid generator na 8 kHz i wcisn^c kla- 
wisz "high"# Zmierzyd tluraienie, ktore w za- 
kresie 8 kHa ^ ?- klfe powimio wynosic -3 dB. 

- przestroid generator na 10 kliis i sanotowac 
poziom napi§cia wy^dcsiowego w dB# 

- przestroid generator na 20 kHz i zanotowad 
poslom napi^cia wyjsciowego w dB* 

- rdznica poziomdw napifoia wyjsciowego przy 
10 i 20 kHz nie powinna byd mniejsza 
i\U 6 dBo 

- yrzelacznik wejsd ustawic w pozycji "tuner^^ 

- do kanalu lewego gniazda "tuner" doprowadzic 

o czfstotliwosci 1000 Ha i wysterowac 
■^zmacniaez do mocy znamionowe j , ktdrg nale^y 
przyj^c jako poziom odniesienia 0 dB# 

- amierzyc napi§cie na wyjsciu kanalu prawego, 
ktore powinno byd mniejsze o oonajmniej 50 dB 
M stbsunku do poziomu odniesienia. 

Wejscie kanalu nieaterowanego powinno byd ob- 
ciazone rezystanejg 22 k. W trakeie pomiardw 



przelgczniki magnet of onow powinny byd wylg- 
ezone# 

- powtdrzyd pomiar przy sterowaniu kanalu pra- 
wego# 

2 # 8 # 2 # Prz egluch^migd zj_w ©i do iami^ 

- przelpcznik wejsd ustawid w pozycji "tuner"# 

- przelgczniki magnetofondw powinny byd wylg- 

ezone# 

- do wejScia lewego kanalu gniazda "tuner" do- 
prowadzid sygnai o czpstotliwosci 1000 Hz i 

o takiej wartoSci , aby na wy j Sciu wzmacniaCza 

uzyskad moc znamionowp, ktdr^ nalezy przyjgd 
za poziom odniesienia 0 dB. 

- naatcpnie wcisngd klawisz "tape" 1 i zmierzyd 
napipcie na obci^zeniu lewego kanalu# Powinno 
byd ono mniejsze o 60 dB od poziomu odnieaie-. 
nia. V^ienione wyzej gniazdo magnetofonowe 
powinno byd w trakeie pomlaru obei^^one re- 
zyatanej^ 22 k. 

- powtdrzyd pomiar w kanale prawym. 

- powtdrzyd pomiar dla gniazda "tape" 2. 

2 # 9 # §C£awd z eni e _poz iomu^zakl deeu# 

- przelpcznik wejsd ustawid w pozycji "phono"# 

- do gniazda "phono" doprowadzid sygnai o cz§“- 
stotliwosci 1000 Hz i napf^ciu 5 mV# 

- przez odpowiednie ustawienie p©kr§tla «®v©- 
lume" wysterowaC wzmacniaez do mocy znamlo- 
nowej# Uzyakane napiccie wyj sciowe nalei^y 
przyj^^c za poziom odniesienia 0 dB# 

- odlpczyd generator i do wejseia "phono*® 
podlaczyd rezystor 2,2 k# 

Zmierzyd wartosd napi§eia zakldoed na wyj«* 
sciu wzmacniaeza# 

- stoeuaek sygnal/zaklooenia powinien wynO“-- 
sid minimum 60 dB# 

2 . 1 0 » ge gulagia„£r§du^sgocz^nkowego^wzmacni^ 
cza^moc^* 

Po naprawie stopnia mocy nalezy, dokonad re- 

gulacji pr^du spoezynkowego. Bzyskuje sip to 

w sposdb posredni nast^puj^cog 

- przy pomocy potenejometru B1 65 uz.yskac 
•napi^oie 5-^1 mi^dzy punktami 

' 2# 11* SE^iigii.^i£2^«gi6®2gieczeBla 

- wzmacniaoz ^ sterowac do mooy znamioslowe j 
sygnaleia o cz§st@tliwosci 1000 przy 
impedaneji obci^zenia 8 ohm® 

“ zffiienid obcigzeni® na 4 ohm© Poteno j ometra- 
mi HI 69 i El 6? uzyskac wyrazne obct§cie 
sygnalu wyjsciowego /powinien byd zblizony 
do przebiegu trapezowego/© 

- zmienlc obcigzenie na 8 ohm# Przebieg 

, sygnalu wyjsciowego nie powinien bye znle- 
ksztaleony^ 

W przeeiwnym wypadku nalezy potenojometrami 
RI 69 i RI 67 skorygowad przebieg syg;aalu 
wyjsciowego /znieksztalcenia zmierzone w pa- 
smie 15000 Hz powinny bye ^0,15%/« 
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3»1 » Wykaz przyrz^dov? pomiarowych 



G - generator akustyczny 'h typ PO-20 

ZOPAH 

mV/? - woltomierz klasy 1,5 np. BM494->Tesla 



- znamionowa impedancja obciqienia 

Osc - oscyloskop np. OKD 514A-Radioteclmika 
h miemik wspo^czyimika zanartoici harmoni 

czAych z podzakresem pomiarowym 0,3% 



T. 2>A5S Tsomaozm roAISFORlIATOSA SXBCIOWEQO 
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VII. Wykaz cz^sci zaniiennycli 



Lp* 


Oznaczenie 

na sche- 

macie 


Uazwa cz^sci 
/zeepo3:u/ 


Oznaczenie wg 

nor my lub nr . 
rysunku 


Symbol indeksn 
matei^iaiowego 


lie ra- 
:ay wy- 

st§pu- 
je w 
wyro- 

Ibie 


Ilosc 

czpsci 

na 100 
szi • 

wyrobu 

do 3 : 

wsadu 


Zasady detalicznego 
znakowania i pakowania 
czesQ] - ^ 


Obowig- 

zujeca 

cena za 


Poprzednie 

zastosowa- 

nie 

/symbol 

v?yrobu/ 


Zamiennik 


rodzaj 

opako- 

wania 


zawa- 

rtosc 


sposob 

umiesz- 

czenia 

metek 


1 szt, 

/zl,/ 








1 


2 


2 ■ 


4 ■ 


5 " 


. 6 


7' . 


8 


9 


. 10 


11 


12 


13 


1 




Obiadoxia jasna 


T4-C-3773-128-3' 




. 1 




X 


2 


b 








; 2 




Obudowa czarna 


T4-C-3773-128-5 




1 




X 


2 


b 








3 




Podkladka 3,2C Zn 7/pas-s 


HJ-7b/M-82007 


0653-181^003 


5 




. 








WS304S 


























WS401S 




4 




Podkladka 3,2C OKs-T 




0653-181-003 


5 ■ 








- 








5 


. 


Wkr^t jasny 


T4-E-1 1 31 -007-3 




4 




y. 


•20 


b 








6 


• 


Wkr^t czarny 


T4-E-11 3 1-007-1 




4 




. y 


"20 


b 








7 




Wsporriik 


T4-D-2632-138-1 




2 




y 


10 


b 








8 




Plytka koiapl* v9zmaoiiiacza 


















. 








mocy 


T4-E-46 58-056 




1 


nie 


stanowi 


czpsci zamiennej 








9 




Vfkiadka bezp. WTAT 


















WS304S 








800 toA/250? 


PU-77/E-06170 


,5866-200-008 


1 . 




■y 


20 


b 




WS401S 




10 




Wkr AGb 2 , 93c6 ^ 5 








/ 














•- 




Zn 7/Pas-s '■ 


EU-79/H-83106 


0653-340-001 


13 












WS302M 


■ 


11 




Wkrpt AGb 2 , 9x6 , 5 OKs-Q?* 


„II ^ " 


0653-340-001 


22 . . 












WS401S 




12 


A 


Gniazdo aparatowe 


























GBA-ZM6,3V2 50V 


PH- 77 /E- 0517 O 


1158-636-010 


■ 1 ; 




y 


20 


b 








: 13 


A 


Os Iona b&zpleoznika 


T4-E-2632-129-1 




1 




. y 


20 


b 








^ H 




Radiator 


T4-D-2632-137 




2 




X 


4 


b 








^ 15 




Galka zacisku 


3?4-D-3575-002-1 




1 




y 


26 


b 




WS304S 


























WS401S 




16 




Miseczka dociskowa 


T4-D-1 651 - 029-1 




1 






20 


b 




— H« 




17 : 




Podkladka 


T4-E-1661-135-1 




1 




y 


20 


b 








18 




Podkladka 


.T4-E-1661-017-5 




1 




y 


20 , 


b 




1 ^11 _ ■ ■ '■ 




19 




: Gniazdo glosnikowe GG-2-6 


T4-D-1 562-013-1 




* 2 




X 


20 


b 




.WS302M 




20 




' Wkr^t AGb 2, 9x9, 5 Zn7/Pas«s 


HJ^79/M-83106 




9 




_ 




I 








21 




Wkrpt AGb 2, 9x9, 5 OkS“t- 






13 












WS304S 


























WS401S 




22 




Plytka kompl; wzm* korek- 






1 




















' cyjnego 


T4-B-465B-059-1 




1 . 


nie stanowi czpsci, zamiennej j 








23 




, Gniazdo diodowe komp. 


T4-C-5471 -169-1 




5 


■ 1 


y 


10 


b 




WS302M 




24 




Chassis tyl z nadrukiem 


























Jasny 


T4-B-2774- 145-1 




- 1 




L ^ 


10 


b 








25 




Chassis tyl- z nadrukiem 








' f 






1 


- 








czarny • 


I 4 -B- 2774 -I 45-2 




1 : 


i 


X B 


10 


. b 1 







Podkiadka dystansowa * 
Podkiadka dystansowa 
Gniazdo glosnikowe 
Gniazdo vispdioaiovie GW-2 
Gniazdo sieciowe 
Wspomik radiatora 
Trzymaoz sznura 

Przelgcznik obr . POW-6 

Nozka 

Wkrpt M3x8-4,8 II Oks-t 

Wspornik boczny 
Gbassia przod komp’^ 

Ekran dolny 
Mi ska jasna 
Miska czama 
Przycisk j asny 
Przyclsk czamy 
Wkrpt M2p 5x8-5, 8-1 Oks-t 
Ramka przycisku jasna 
Ramka przycisku czama 
Wspornik radiatora 

Plytka kpl* barwy 
Wspomik trans format ora 
Galka komp. jasna 
Galka komp . czama 
Mi ska jasna 
Mi ska czama 

Nakr^tka M4-04“I 2n7/Pas-s 



T4-D-1 661-141-1 
T4^E-1661-140-1 
S4-D-456 1-033-1 

0?4-d-456 1-035-1 
Q?4-G-2632-136-1 
0?4-B-2687-203-1 

!D1 52 -0-456 1- 
-033-1 

T4-E-2858-010-1 
HI-74/lt^2227 
I4-B-2632-134-2 
P4-D-3773-129-2 
T4-B-271 1-365-1 
T4-D-1 651 -030-4 
T4-D-1651-030-€ 
T4-C-2846-138-1 
T4-0-2 846 -138-3 
IN-74/M-82209 
T4-D-261 1-691-1 
T4-D-261 1-691-3 
T4-0-2632-136-2 

T4-H-46 58-058-1 
T4-0-2632-135-1 
T4-D-4791-050-S 
T4-D-479 1-050-5 
T4-C-1651-034-S 
!D4-C-1651-034H 
ITI-74/M-82153 



0653-511-032 



Podkiadka apr. 4,1 Zn4/Pas-s PN-77/M-82008 | 0653-191-002 



Podkiadka 4 >30 Oks-t 
Wspomik boczny komp. 

Mi ska jasna 
Mi ska czama 

Wyi^cznik siec. ze warn# 
wspornikiem 76 - 41 * 77-01 

Podkiadka 
Galka komp. jasna 



PN-78/M-82007 
0?4-B-2632-134-S 
0?4-D-1651-O3O-^ 
T4-B-1 651-030-1 

BU-77/3389-02 
ark. ^03 

T4-E-2249-084-' 
T4-D-4791 -050-' 




0653-522-002 



0653-181-005 



1158-652-294 







. 1 . 


? ; 


3 


4 


i 


62 


i 


Galka kompl* czama 


a»4»B-479 1-050-4 




63 


. 


Px*ze3:4cznik obr. POW-6 


T152-C-4561-034- 




64 




Tulejka dystansowa ' 


-1 

T4-E-1 867-130-1 




65 




Podkiadka 


T4-E-1 661 -137-1 




66 




Galka kompl • j asna 


P4-B-479 1-050-3 




67 




Galka komp* czama 


T4-D-479 1-050-6 




68 




Hakr^tka 


a?4-E-1 33 1-007-1 




69 




Rairika przycisku jasna 


T4-D-261 1-691-2 




70 




Ramka przycisku czama 


T4-D-261 1 - 691-4 




71 




Wkrpt M3x14-4f8 II Oks-t 


HJ-74/M-82227 


0653-331-013 


72 




Rakr^tka 


^T4-E-1331-007 




73 




Wizjer 


I T4-D-2782-042-1 




74 




Plytka czolowa z nadr* 










j asna 


T4-B-3768-101-1 




75 




Plyta czoiona z nadr. 










czama 


T4-B-3768-101-2 




76 ■ 




Wspornik boczny 


I 4 -B- 2632 -I 34 -I 




77 




Gniazdo Jack GrSM-1 










czame 


TWT-80/ZZE/6 


1158-642-003 


78 




Zarovika syg«ca3:06zklana 


WG?-77/144/P-3/ 


3159-125-000 






R-5 24V 50 mk W2x4,6d 


01 




79 




Oprawka i^eoroviki 


T4-0-31 53 - 025-4 




80 




Przycisk jasny 


T4-C-2846-138-2 




61 




Przycisk czarny 


T4-C-2846-138-4 




82 




Ekran zevm^trzny 


T4-D-2256-123-1 




83 




Ekran waving trzny 


0?4-D-2256-122-1 




84 




Trans f ormator TS 1 20/ 1 3 






85 


: ■ A : 


Sznur przyl^czeniowy 


T4-C-4 578-281 -4 




86 




Wkrpt M4x1 0-4,8 II Oks-t 


IOT-74/M-82227 


0653-331-035 


87 




Kolek 


T4-D-2621-600 




88 




Wkrpt A.gb 2,9x19 Oks-t 


Ht-79/M-83106 


0653-340-013 






Plytka kompl. vizmacniaoza ko 


rekcy j nego T4 -D-4 


658-059“t1 


89 




K^townik 


T4-B-2632-039-1 




90 




Nit rurkowy 


PH-M-82972 


1159 - 300-019 


91 


TlOl/201 










102/202 


Tranzystor BO 149 G 


WT-76/0EMI/A-16 


5621-334-800 


92 


HI 09/209 


Rezystor OWZ 0,1 25W 100 10^ 


Yra-77/L-7/072 


8140-235-101 


93 


HI 03/203 


Rezystor OWZ 0,1 25W 820 


WT-77/L-7/072 


8140-245-821 


94 


R114/214 


Rezystor OWZ 0,125Wlk 555 


— n— 


8140-245-102 
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A Oznaczenia element 6w ^wa^SKyoh Z punktu widzenia bezpieczeBStwa uzytkowania - ^ przypadku viymiasiy stoso^fiac elementy 

o identycznych 'wartosciach i typaon* 

OzBaczenla w kolumnie 8 • - - ' _ ■ ' ' . 

X - pi^dalko tekturowSjj y - torebka foliovgaj, B opakowaBie specjalne ' ^ . 

Oziiaczania m kolumnie 10 ^ 

a - mstka Baklajona na zewn^trz opakov?ania^ b - metka luzem w opako^aniu . ■ . , ■ 



